جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 008 رقم الصفحة من 1 إلى 3 

المدرسة: اعدادية الغزالية للبنين 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
| 1 | 102041008001 _| ابراهيم علي هادي عباس >1 |[ 80 | 78 | 93 | 94 | 92 | 99 | | تاجع | 536 | 89.33 
| 2 | 102041008002 _| احمد رعد هادي زايرخلف | 53 | 53 | 33 | 50 | 50 | 52 | | مع | 0 | 0 
3 | 102041008003 _| احمد علي جبركريم ||| 82 | 72 | 84 | صفر | 71 | م | | معيد | 60 | 0 
| 4 | 102041008004 _| احمد علي عوده مناتي ||| 82 | 87 | 82 | 80 | 61 | 72 | | ناجع | 464 | 77.33 
5 | 102041008006 _| احمد هادي رمضان مراج || 71 | 55 | 50 | 65 | م | 77# | | معيد | 60 | 0 
| 6 | 102041008007 _| احمدهيثم محمود خضير ||| 93 | 87 | 92 | 92 | 91 | 94 | | ناجع | 549 | 91.50 
| 7 | 102041008008 [احمد وعد فاضل حسن | 95 | 100 | م | 100 | م | 100 | | مع | 0 | 0 
8 | 102041008009 | الحسين قائد عبد الرضا اسماعيل_|_ | 71_ | 84 | صف | 57 | 58 | 63 | | معيد |[ 0 | 0 
| 9 | 102041008010 ]امير سالمكاطع ثويني | 96 | 93 | م | 100 | 988 | 100 | | مع | 0 | 0 
ال 9527 O E‏ اد اا 6 اا 5-1 الاك اناك 11 اكاك كل 0 
11 | 102041008012 | حسن فراس محمد علي محمد باقر__ | 41 | 50 | 58 | صفر | 39 | 61 | | 6 ]| 60 
0P0O‏ | حشين ساس a g2‏ |95 | 90 | 98 | 1060 | 57 100 || لهج OT‏ 96.83 


| 13 ]| _102041008014_] حسين سرحان زهراو شاه علي | | 96_ | 76 | 88 | 94 | 95 | 98 | | نجع | 547 _ 0 





| 14 | 102041008015 | حسين سعد صينحتم 222 | 86 | 91 | صقر | 72 | 70 | صفر |22 | معد | 0 | 
| 15 ]| _102041008016_ ]| حسين سعد هادي زايرخلف | 50 | 39 | 24 | %6 | ثمان | %2 | | ممعيد |[ 0 | 1 
16 | 102041008017 | حسين سعيد عاصي عباس __| صفر | 93 | 98 | 99 | 97 | 100 | | معيد | 6 | 0 
| 17 ]| _102041008018_ | حسين عامرخلفاحمد | 70 | 69 | 56 | 55 | 50 | 50 | | ناجج | 350 | 58.33 
18 ]| 102041008019 | حيدر ميثم كاظم عبد الحسين | 33 | م | م | م | م | |e‏ | ميد | 6 | 0 
19 | 102041008020 _| رضاجمعه خلف سلمان __| صفر | 50 | صفر | صفر | صفر | صف | | معيد |[ 0 | 0 
2 ]| 102041008021 | زين العابدين صادق جعفر غياض_ | | 73_ | 79 | م | 80 | م | 83 | | معيد | 6 | 0 
| 21 | 102041008022 _| سيف انور مهدي عبدنور ||| 85_ | 81 | 93 | 92 | 92 | 100 | | نئاجع | 543 | 90.50 
| 22 ]| _102041008023 | صادق قاسم طالب عبد الهادي___ | 86_ | 88 | صفر | 98 | 82 | 84 | | معيد | 6 | 0 
| 23 | 102041008024 _| ضياء سالم جبر ناصر____ | 58_ | 53 | 57 | 57 | 55 | 50 | | ناهج | 330 | 55 
109041006055 عداته خف على خيش ا( 2ت ا و | ته ت لق | ل ناجح 86.17 
5 | 102041008026 | عبد المهيمن عبد الامير ربيع علوان صفر : م بعيد 0 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة : 008 رقم الصفحة من 2 إلى 3 

/ المدرسة: اعدادية الغزالية للبنين 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/219 
[تسلسل] ___الرقمالامتحاني _ ]| ___اسمالطالب ____[]_العربية__| الانكليزية | الاحياء |الرياضيات| الكيمياء | الفيزياء |_اللغات_|_النتيجة_|_المجموع ]_المعدل_| 
| 26 | 102041008027 | عقيل عبد الكريم عباس رحمه الله | 87 | 83 | 97 | 96 | 86 | 100 | | تاجح | 549 | 91.50 
27 | 102041008029 __| علي احمد علي حسين __| صفر | 72 | 89 | صفر | 67 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
28 |_102041008030_ | علي خضير كاظم خشان ‏ | صفر | 53 | 60 | 50 | صفر | 63 | | معيد |[ 0 | 0 
29 | 102041008031 | علي عامرخلفاحمد | 60 | 66 | 54 | 65 | 41 | 63 | | معيد |[ 0 | 0 
30 | 102041008032 _ | علي عباس عليوي حسن | 50 | 29 | 22 | 30 | 50 | 26 | | معيد |[ 60 | 0 
1 | 102041008033 | علي عماد بدرصدام ||| 50 | 63 | 59 | صفر | 37 | 59 | | معيد |[ 0 | 0 
| 32 ]| 102041008034 | علي فراس فاضل جير ||| 55 | 77 | 60 | 68 | 70 | 73 | | نالجع | 403 | 67.17 
33 | _102041008035_ | على كريم اسودمحمد ||| 82 | 78 | 84 | 78 | 65 | صفر| ‏ | معيد |[ 0 | 0 
54 | 102041008037 | علي وسام حمود محمد | 50 | 62 | 62 | 63 | صفر | 34 | | معيد |[ 0 | 0 
35 | _102041008038_ | كرار سعد موحي كاظم ||| 82 | 84 | مم | 100 | 98 | 100 | | معيد |[ 0 | 0 
| 36 | _102041008039_| مجتبى عبد الله والي سلمان | 65 | م | 70 | صفر | 64 | اربع | | معيد |[ 0 | 0 
| 37 ]| 102041008040 | محمد صباح فلح هميش || 75 | 63 | 82 | 90 | 75 | 88 | | تاجح | 473 | 78.83 
38 | 102041008041 | محمد على كاظم جاسم ||| 61 | 65 | 68 | م | 50 | صفر| | معيد |[ 0 | 0 
| 39 | 102041008042 | محمد كاظم هادي طالب ___| 94 | 89 | 95 | 94 | 81 | 100 | | ناهج | 553 | 92.17 


| 40 | __102041008043_| محمد مطشر زهراو شاه علي ||| |[ 95 | 93 | %14 | 100 | 90 | 20 | | معد |[ 0 | 0 
| 41 __102041008044_| مصطفى ايفان صباح جرجيس | | 96 | 94 | 97 | 100 | 90 | 100 | | نالجع | 577 | 96.17 


42 ]| 102041008045 | مصطفى عصام كاظمتقي ______| 65 | 68 | 67 | صفر | 50 | 54 | | معيد |[ 0 | 0 
43 ]| 102041008046 | مصطفى ميثاق مدلول كطان | 34 | 41 | 33 | 50 | 50 | 50 | | معد |[ 0 | 0 
44 ]| 102041008047 | منتظر محمد جاسم فياض 1 | 73 | 82 | 88 | 88 | 76 | 85 | | اجج | 492 | 82 
| 45 | 102041008049 _| نور الدين ليث علي كاظم_0_ | 85_ | 88 | 93 | 92 | 85 | 83 | | ناجج | 526 | 87.67 
46 ]| 102041008050 _| هاشم حسام عبد علي _______ | 72 | 75 | 68 | 80 | 70 | 61 | | نجج | 426 | 71 
47 1 | يوسف احمد کامل جبر 50 79 50 26 36 35 معيد 0 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 008 رقم الصفحة من 3 إلى 3 
المدرسة٠‏ اعدادية الغزالية للبنير 

الفسوع + اباي ر ۰ يه الغزالية للبنين 

لفر ي الدور الأول 2020/2019 






EE‏ تسب لسري 


مدير المركز 


